Dr. Inż. EDMUND 


prof. Politechniki, dziekan Wydz. Inż. lądowej, odznaczony krzyzem 
„Wirtuti Militari“ 


przeżywszy lat 55, po długiej a ciezkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 5 kwietnia 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek 
dnia 9 b. m o godzinie 230 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


siostra z mężem i rodzina. 


odprawione zostanie w Krakowie dnia 9 b. m. we wtorek o godzinie 8°” rano w kościele Najśw. Panny Marii. 
Zakład pogrzebowy „GONGORDIA' 
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